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ans ce numéro à de Chyaère 
ke premier nick proposé par un lecteur, Bomand Peitdant à propos du instrument inventé par Le 
Dr Miramood de Laroguete, dont 1 a écrit une biographie for imérossante dans Vésallus (revue de Ia 
Société teratonale d'ioire dela Médecine, en 2007. Merci à Berard Petrant sa participation. 
Richement iluuré, cet amie est l'euemple parait de ce que peut devenir Cysre, un leu 
expression et de partage de connaissances pour les collctomeurs ei les historiens de In médecine 
passionné par Mist des insumens médicaux. 
Gays que cet mice sera suivi Futrs de La même qualité: à vos claviers! 


l'amélioration de La qualité des arcs (ples d'images de grand format. bibliographie) accompagne 
une augmentation du poid en te de 1 revue Tout et fi pou rester dans des limites acceptables et ne 
pas surchamer les bots mail 

Je termine ct éd en précisant que La don de Ciyère assurée pur certains aboanés, à té à 
origine de sympathiques échanges ve des colectionseurs passionnés, qui, probablement. accepieron de 
parer deux et leurs olletions das Lez proc bains nat 


Meci à loutes ét ous, bonne crue. 


Le radiateur photo-thermique du Docteur Miramoad de Laroquette 
Beraard PETITDANT 


ILFMK (inst lorrain de formation ea masc-Linésihéapie) 578 rue de Nabécor 54000 Nancy 
Œnail: pikianésinealc fr) 


Le 19 mars 1908, le Médecin Major de 2 classe Francis Mirunond de Laroqueue (1.2) 
fécié au 5° régiment de Hussards cantonné à Nancy, dépose un brevet, qui sera enregistré sous le 
AN? 384 299 (3). pour un radiateur photo-thermique. 

(Cet appareil est une boîle en forme de fer à cheval figure 1) articulée en son milieu par une 
charnière de Latom. Il est consité de 2 valves faites d'un matériau ne conduisant pas ls chaleur 1] 
semble êre en bois, malgré les écailles du vernis extérieur imitant le bois, il existe Une sOUS couche, 
pour l'ignifuger peut-être, qui ne laisse rien parie. Ceme pointure grise en sous-couche à 
l'extérieur, recouvre l'imérieur Cet appareil fait 24 cm de haut, dans sa ples grande Largeur le fer à 
cheval mesure 25 em et 16 em d'épaisseur. I pêse environ 1,5 kg 


De par sa forme, en l'ouvrant complétement ü peut s'appliquer par exemple tout le long de 
La colonne vertébrale ou partiellement fermé il peut épouser routes Les partis du corps figure 2). 


Figure 2 : Le radar en ponton ouvert, laissa vor ls 6 lampes à incamdexcence 
0° Pesidane 8 


Cote ouverure est msimtemte à la 
disamce voulue par des bandes 
méralliques rigides de Laon situées 
près de Ia charnière sur um coté des 
vaes. Une vis meamt ce bare 
permet de bloquer l'ouverture choisie. 
Ces 2 valves contiennent chacune 3 
ampoules à incandescence fournissant 
lumière et chaleur qui peuvent êre 
modlées ca mstallant plus ou moins 
d'ampoules. La quantité de chaleur est 
mesurée par un hermomêtre à mercure, 
sr support leon, fixé sur une des 
fees planes d'une valve Jigure 3) 

Figure 3; à droite le ormomège à mercure. 

Carrier 


(Des volets coulissants placés au milicu de a face amondie des valves facilitent La ventilation 
ex l'évaporntion de La sueur igure 4. Is servent à stabiliser La température du bain thermique et à 
surveille l'hypechémie et la sudation de Ia région traitée. D'après le mode d'emploi avec 6 lampes 
la lempéraiure monte à 1S0° si les fenêtres sont formées. Sur l'arre valve à l'opposé du 
Lhermomètre se trouve ne plaque de Lñton gravée portant le nom de l'appareil, de son inventeur. de 
son fübricanret un numéro. L'appareil dont nou disposons ne porte pas de numéro (figure 5). Su la 


face arrondie de l'une des valves près de Ia chamière les broches d'une prise mâle font saillie 
Gigure 4). Sont également présents Les 2 sapports d'une poignée (sôrement de cuir mais absente de 
otre appareil qui ponte Ia chaire pour faciliter le æanspon de l'appareil fermé. Cet appareil est 
en 110 vols, pour le faire fonctionner de nos jours un transformateur est indispensable 


Figure 4 : Une des deux valves de ventilation latérales. © - Petdant 8. 


A la fin de 1908, des prototypes ou les premiers appareils doivent &e disponibles, En cffet 
le 8 décembre, le médecin inspecteur général Delorme présente le radiateur photo-thcrmique à 
l'Académie de médecme, 1 récidive le lendemain à La Société de chiruie et le 15 janvier 1909 
s'est e Professeur Lemoine qui l présente à Ia Société médicale des Hôpitaux. L'inventeur, quant à 
lui, fit une conférence à la Société de médecine de Nancy, en décembre 190, intitulée : « Action 
physiologique et thérapeutique de la lumière élcrique à imcandescencc », Ceux qui n'auraient pu 
venir l'écouter pourront Le lire bientt puisque cette conférence va paraitre dans le muméro du 13 
janvier 1909 du « Bulletin médical » sous le litre: « Action et emploi Hhérapeutiques de a Jumière 
électrique à ineandescence . 

(Ce radiateur st alors produit à Nancy. chez A. Helmreich puisque, ce que nous considérons 
comme le mode d'emploi de l'appareil (4), est daté de cete période. 


RADIATEUR CET 


du GE hiramonddeoge 


Breuté $. 6. D € France à 
É EN 
CONSTRUCTEUR-ELECTRIC) 
NANCY 


A 'HELMREICE 


Figare S : plaque des concepteur et constructeur, sans numéro de série 0 - Pettdant B. 
Chpsère, n° 4 Novembre 2011 aschostereom ai 


Miramond de Laroquett perfectionne ce radiateur pour qu'il puisse produire de La chaleur 
sans lumière et même éventuellement sans utiliser l'élcemicité en remplaçant les ampoules par des 
réservoirs remplis de liquide chaud. Ce perfectioemement fai l'objet d'une addition av brevet 
diment enregistrée à l'Office National de la Propriée Indusmclle le 24 septembre 1910 (3). À une 
époque où «travailler à l'export » est rare, l hit également une demande d'enregistrement le 2 
évier 1909, pour ce brevet, au Royaume-Uni où il sera publié Le 1° avril 1909 (9. 


THERMOTHÉRAPIE 


AR enAUD — LUMIÈRE 
CHALEUR RADIANTE LUMINEUSE 


F' Radsleur à Liquides on à Sable chauds. 


Demender Ve Nas sons 


A. HELMREICH RER Nancy 


Publicité pour les deux modéles de raiacurs (phote-thermigue et à liguides ou sable chaud) ds docteur 
Miramond de Laroque. (Revue Acscalape, n° 1 jamicr 1911). 
G: Chpmère/ akcalen:com 


Dificile de connaître aujourd'hui la diffusion de l'appareil. Des publications. bicn loin des 
séries mndoinisées acmelles, préscatcnt quelques cas cliniques traités avee succès (7.8.9,10.11.12). 
Lors de nos recherches pour rédiger la biographie de l'inventeur (1.2) la tradition crale fimiliale 
os à rapporté qu l'actrice Sarah Brad en aurait schoté um. Avant l'ére des « paparazri ni st 
difficile de l'afirmer ! Cependant, blessée à la jambe sur scène en octmbre 191$, ccte blessure 
conduira à une amputtion au débur de 1916, les douleurs et l'espoir de guérison peuveat l'avoir 
conduit à se procurer le radiateur photo-1hermique à ce moment. 

Le début da XX siècle es riche en appareils de physiothérapi ct d'élecmothérapie, crtains, 
comme ce radiateur photo-thermique, combinent plusieurs agents physiques. Seloa les écrits le 
concernant l'efer thérapeutique provient du « surchaulage lumineux dectique » association de la 
chaleur et de a lumière de La « fée électricité». 
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Pour en savoir plus (et plus vite) sur le Docteur Miramond de Laroquene 
rate 


Alvergmiat dans un ouvrage de 1N78 (1), ct par G, Fontaine (24 rue racine, Paris) en 190$ (2), 
modèle dont le support en bois est semblable à l'instrument que nous présentons ici (figure 2). 


Paul Regnard fi La description princops de son uréométre en 1873 devant la Société de Biologie 
GT le présenta comme un instrument permettant de simplifier les procédés anciens de mcsure de 


Rond enpa à ces deux der médode a à lun imsrumes ce quil y at de 


Figure 1 : L'éromère de Rognard en 175 (3). 


Ulérieurement fut sjouté un 


support en bois sur lequel vint se Enr, à l'aide dune langueuc en 


laiton, la branche centrale concave ves le bas située entre les deux. sphères. 


L'uréomire auquel à été ajouté un support cn bois. 


(Dans La boule (A), on irtroduit 10 em” de soktion d'ypobromie 
de soude. 

Dans a boule (B) on introduit 2 em d'urine. 

On ferme la branche (C) da tube avec le bouchon dans lequel 
cs passée une baguette en verre plein (P). 

On ferme 1 branche (C) du be avec Le bouchon traversé par 
un be à désagement (G) sur lequel on adapie un tube en 
caoutchouc (17) rt à la cloche en verre (D). 

La cloche en vere (D) est plongée dans l'éprouvene (E) 
remplie aux 2/3 d'eau. En eafooçant plus ou moins la baguette en 
verre plein (F) passée dans le bouchon (C) on amène le niveau de 
eau comte dans léprouven et dans a cloche au niveau de Ia 
gradtion 2ér0 de I cloche. 


On incline l'appareil de manière à mélanger l'hypobromite de soude et l'urine, on agile 
doucement. On observe alors dans a cloche (D) le dégagement gzzcux produit par la réaction 
urine / ypobromi. Le niveau de l'eau baisse dans la cloche. Lorsqu'il ne change plus, on soulève 
la cloche de manière à faire comespondre les niveaux d'eau dans Féprouvette et dans Ia cloche. 

(On lit a division correspondante sur La cloche (D). 

La ble de correction établie spécialement pour l'appareil permet, en regard du volume d'azote 
déragé, de conraite le poids de l'arée qui luï correspond, en tenant compte de Ia température à 
laquelle on a opéré (mesurée par un thermomérre plongé dans l'éprouverte) (4, 5). 

Pendant a manipulaion, il est conseillé de me pas toucher Le verre avec les doigts. afin que leur 
chaleur ne majore pas La dilatation des gaz ec fausse le résultat, L'uréométre ne doit ainsi être 
manipalé que par som support. 

Explications + j 

La mesure de l'urée repose sur celle de l'azote dégagée par La réaction hypobromite de soude / 
uréc, selon la formule (3) : CH'N°0 1 3NaBeO = 3NaBr + CO® + N° + 240 

CH'N°0 (urée); NaBrO (hypobromit de soude): NaBe (bromure de sodium) ; CO® (gaz 
carbonique): N° (azote): HFD (eau). 


A la température de 0 et à la pression de 760 mm, 1 em” d'arote représente 2,643 mg durée. À 
15" (lempérature moyenne des sales d'hépitaux en 1873..), 1 em 'azole représentera 2,562 mg. 1 
suffit de multiplier ce nombre par le nombre de divisions indiqué sur La cloche pour avoir Is 
quantité d'urée contenue dans les 2 em” d'urine. Le résultat cst rapponé au lire durine en 
multipliant La valeur obtenue par 500 

Renard avait établi une table de conversion (figure 3): 


Figure 3 Table de comvenion de Rognerd (3) 


Regnard roconnassait n'avoir fenu compte dans son expérience, ni de Ia température, ni de la 


pression Il aménua le premier paramètre en retenant arbirairement I Lompérature de 15° (celle des 
salles d'hépitaux). Même avec cette comeetion, le dosage d'urée resœit approximatif. Î estima son 
erreur, en comparant avec des csais faits sur des liqueurs ditées, à 2 à 3 du pour 25 grammes 
d'urée, erreur insignifiante en clinique. 


Molification de l'appareil : 


L'uréomérre de Regnard offrait avantage d'unc grande simplicité et dune facilité de nenoyage à 
T'aide d'un simple courant d'eau. Son principal défaut érit celui de Ia fermeture dex branches par des 
bouchons en caoutchouc. Pozzi-Escot, tu en conservant son aspect el a technique simple, le 
modifia en remplaçant ces bouchons par des bouchons en verre émeriés (igure 4). Le bouchon (A) 
par lequel se dégage le gaz porte un mbe de dégagement. Le bouchon à clef (A) constitue Ia 
soupape-robinet égalisatur de pression : à cet effet, à porte une petie ouverture (a), qui, pour une 
position détermimée du bouchon, coincide avec une ouverture semblable (b) du mbe B'. On 
commence pur ajuster le niveau du liquide dans la cuve à cau où plonge l'éprouveue graduée ; On 
place urine en (Ur) et l'on met en place ke bouchon (A). On verse le réactif en (R) ct l'on ferme le 
tube par le bouchon (A9. Lorsque celui-ci st en place, on le ioume pour faire coineider les 
ouvertures (a) ct (b), égalisant ainsi les pressions. On toumc défininvement le bouchon (A') pour 
fermer l'appareil, t on poursuit l'analyse de La manière habituelle (6). 


Higure 4: Luréomère de Regard modifié par Pazzi-Lsco (6) 


Bien que modifié, Furéomérre de Regnard ne permetai qu'une mesure approximative de l'uréc. 
notamment en raison de a dilatation des gaz produite par la chaleur dégagée par là réaction 
hypobromit /urée. Ceci conduisit ulérieurement à l'invention d'autres uréomètres, plus précis (7) 


Biographie succincte de Paul Regnard : 


Les éléments qui suivent so0t isus de La notice nécrologique de Paul Regmard que fit Louis 
Lapicque en 1927 à l'Académie de Médecine (9). 

Paul Rognard (1#S0-1927) a été un scientifique touche à tout, comme nombre de ses collgues. 
‘Ancien exteme (en 1873) puis interne des hôpitaux de Paris, son seul grade fut celui de Docteur en 
Médecine, qu'il obtint en 1878. 1 était depuis 1876 préparaicur au isboraoire de physiologie de la 


Facullé des Sciences de Paris 1 far presque auseitôt chargé de la chaire de physiologie à l'institut 
National Agronomique fondé en 1876 dans le but de doter a France un corps d'ingénieurs 
agronomes armés d'une solide formation théorique ea scieaces de La nature, fin de metre au mieux 
os sols en valeur. 

Regnard réussit beillamment dans ses fonctions, ayant la grande chance de développer un 
enseignement inédit Ceci le propoles en vingt ans à la fonerion de directeur de l'institut 
agronomique (fsure 5). 

Parallèlement, Repnard avait reçu Le tire de dirccicur adjoïnt du laboratoire de physiologie de 
l'Ecole des Tlautes-Flude, où il développa des instruments innovants pour Tétude de Ia respiration, 
notamment des animaux, dont les poissons. 1! étudia la respiration, d'abord comme élève, puis 
comme collaborateur de Paul Bert (1833-1886), dont il devint un ami proche. 11 trivailla avec 
d'autres élèves du maître, mais c'est avec Félix Jolyet (1441-1922) qu'il tissa dcs liens amicaux ei 
professionnels, qui les portérent tous deux à mventer différents appareils, dont celui destiné à l'étude 
de la respiration des animaux aquatiques qui resta longtemps égal. Regnard était out autant 
enseignant qu'inventeur et il partagea avec son compère Jolyet« amour de fa technique élégante et 
de démonstrations plnoresques ». 


Figure  : Le Dr Regnard dans son cabinet à l'intut national agronomique, 
© Chysère/ ans chaien cum 


Passionné pur là vie marine, il inventa divers dispositifs d'éclairage pour permetre la 
photographie ou mesurer La température à grande profondeur, des systèmes de hublons résistants aux 
fortes pressions. Le Prince de Monaco le nomma à la rte de l'institut océaogeaphique de La 
principauté qui acquit rapidement une renommée mondiale. 


La médecine ne constitun en définitive qu'une pote part de l'activité de Regnard. 1 laisse à la 
postérité un ouvrage sur la u cure d'alinade » où il est question de La respiration et 300 uréomètre 
ont la filé d'emploi Le succès. 
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Sur le sie de le Soxiété d'lisire de le Pharmacie (SHP), pas moins de 36) 
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